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came to the conclusion that U. nipparensis is quite different from U. penn- 
sylvanica. So far as my specimens concerned, U. nipparensis, compared! 
with U. sublurida, U. pangiana, and [/, pennsylvanica, reaches to the utmost 
growth—attaining up to 30 cm in length and main stalk up to 3 mm in t 
thickness. 
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